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Informacja 
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 22 października 2021 r. 


Decyzją z dnia 22 października 2021 r., nr OŁO.4210.27.2021.]B, na podstawie art. 
105 $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
umorzył postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek zawarty w piśmie z dnia 
14lipca 2021 r., przedsiębiorstwa energetycznego: PGKiM Sp. z o. o. z siedzibą 
w Aleksandrowie Łódzkim, w sprawie przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła 
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.23.2020.JB z dnia 
8 grudnia 2020 r. 


Z upoważnienia 
Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 


Dyrektor 
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Łodzi 
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